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Cinq Pieces pour harmonium - FWV 26 (1864) 



Den* mv$tt$ 



Suggestions : 

Recit : Hautbois ou Clarinette 

G. O. : Flute 8' 



I. 



Cesar Franck 

(1822-1890) 

Adaptation pour orgue de P. Gouin 
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II. 



Suggestions : 

Recit : Hautbois ou Clarinette 

G. O. .Flute 8' 
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